1) Para cada uma das figuras determine as 2) Afigura mostra uma haste em posição vertical sustentada 


componentes vertical e horizontal da força que a por um cabo que faz um ângulo 0=35º com o solo e sob ação 
parede faz com o pino. Determine também o da força F,. L=10,0m ; y=7,00m 

módulo da força resultante e o ângulo que ela faz a) Considere e um cabo 6x26 Warrington Seale EIPS com 
com o eixo x positivo. diâmetro d=1,50 polegadas. Determine a maior força F, 


que pode ser aplicada sobre a haste. 
b) Para F,=168,0kN qual o fator de segurança de trabalho f 
para um cabo 6x19 Seale com diâmetro d=1,25 polegadas? 
c) Qual a maior altura y que uma força F.=260,8kN pode atuar 
de modo a manter fator de segurança f=10 para um cabo 
PRA 6x21 Filler Wire com diâmetro d=54,0mm? 
d) Para F,= 100 kN determine as reações V e H no pino, a 
600 N tensão no cabo, e o diâmetro mínimo para um cabo 6x41 
IPS e EIPS Filler Wire sustentar a carga. 


6,00 kN 400 N 
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b) f=4,0 
c) y=5,0m 
d) V=49,0kN 
H=-30,0kN 
V= 6,61 kN V=+700N T=85,5kN=9,6ton 
H= 1,58 x 103 N H=-520N Cabo IPS d,;=0,5pol 
R= 6,80 kN R= 872 N Cabo EIPS d,;n=7/16pol 


0=76,5º 0=126,6º 


3) Determine os módulos das forças C e T que juntamente com as outras três forças mostradas, mantêm o equilíbrio no nó N 


de uma treliça de ponte. 
4) Para a ponte mostrada na figura o diagrama de forças que atua em C é mostrado. Determine as reações vertical e horizontal 


no apoio. Os segmentos BE = FC = BF = EC têm mesmo comprimento. 
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C 3) T=9,09kN C=3,03kN 4)H=0 Vc206,1kN 2 


6) Considere a estrutura mostrada na figura. Determine: 
a) O momento total da força em relação aos pontos A e B. 
b) As reações HV e M no apoio A. 

DADO: 0=40º. Considere como referência o sistema 
dextrogiro centrado no ponto A 


F = 400 kN 


5) Determine as coordenasdas x,y e z do centro de 
massa da estrutura. 


Considere um construção sólida de granito. Qual seu 
peso total? (considere o valor médio da tabela) 


Considere determinar as reações verticais em A,B e C. 
Porque este cálculo é tão complexo? 
(Considere apenas escrever as equações para O 

5) Xm=20m=1,00m y.m=1,33m — P=165kN 


equilíbrio em cada apoio.) 6) a) M,= +1041 kN.m ; M= +346,4kN.m 
b) H=306,4kN ; V=257.1kN ; M=-1041kN.m 3 


